WLODZIMIERZ 


major pożarnictwa, Insp. Ochrony P-poz. Centr. Zarządu Przem. Naftowego 


przeżywszy lat 47, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 11 października 1952 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na cmentarz zwierzyniecki na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 15 b. m. o godz. 4 po poł., na który-to smutny 
obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, synowie i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 16 bm. o godzinie 7°°° rano w kościele P. P. Norbertanek: 
na Zwierzyńcu. 


